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الأشعة و الانسحاب 
1) مفهوم الشعاع: 


* نسمي الانسحاب الذي يحول ۸ إلى 8 انسحاباء شعاعه 48 حيث 8,۸ 
نقطتان مختلفتان. 

* ۸ هي مبدأ الشعاع ۸48 

* 8 هي نهاية الشعاع ۸8 

* الشعاع 48 هو ممثل للشعاع 7 أي 48-177 
- الشعاع 48 يتميز بما يلي: 

* منحاه هو منحى المستقيم (۸8) 

* اتجاهه هو الاتجاه من:ة, إلى 8 

* طوله هو طول قطعة المستقيم [48] 


2) تساوي شعاعين: 


هيد | هيه 


- 48 معناه الانسحاب الذي يحول ۸إلى 8 يحول أيضا © إلى 5 


الشعاعان المتساويان هما شعاعان لهما 
نفس المنحى ونفس الاتجاه و نفس الطول. 


AB معناه ([ هي صورة ') بالانسحاب الذي شعاعه‎ AB=CD 


3 الأشعة و متوازي الأضلاع: 

E ok 
أربع نقط من المستوي بحيث كل ثلاثة ليست إستقامية‎ 4 
۸48 = 5€ إذا كان 419617 متوازي أضلاع فإن‎ * 
متوازي أضلاع‎ ۸8٤5 فإن‎ 48= C5 إذا كان‎ * 
]85[ إذا كان للقطعتين [:©46] و‎ * 
4 248 نفس المنتضف فإن؛ 5€ ح‎ 
إذا كان 0€ = 48 فإن للقطعتين‎ * 
و[(131] نفس المنتصف.‎ ]4€[ 

ملااحظات: 
1) إذا كان 1 منتصف [4193] فان 1/8 - ۸1 
2) إذا كان 8[ = /4, فإن 1 منتصف [۸8] 
3) الجمل الآتية لها نفس المعنى: : 

BEF *‏ متوازي أضلاع 2 

۸48 صورة 5 بالانسحاب الذي شعاعه‎  * 

* لط دقف أو 88 - ظ4ء أو BA=FE‏ 


8 


9 


4) تركيب إنسحابين -مجموع شعاعين: 
مثال: 


,7 شعاغان من المستويء: كر نقطة امن نفس المستوي 


عين النقطة 8 صورة ۸ بالانسحاب 
الذي شعاعه !7 » ثم عين النقطة © 
صورة 8 بالانسحاب الذي شعاعه ,7 
تعليق: ول في هه ان قل هي مور رة 8۸نع8اي الذي 
,+ 7 أي +P,‏ 40-7 او BC‏ + ل - AC‏ 


نقول إن تركيب الانسحابين الذين شعاعهما 48 و 86 على الترتيب هو 
الاتسحاب الذي شعاعه 80 +۸48 


41801 متوازي أضلاع معناه: 45 + 48 = BC jiJ) 4C‏ - 417 ) 
حالات خاصة: 

* الشعاع المعدوم: 

8 = 48 + 4⁄4 (حسب علاقة شال) 


قول لن الشغاع AA‏ يسمى شعاع معدوم ونرمز له ب: 0 
أي 0 AA=‏ 


م 


* الشعاعان المتعاكسان: 
B4 = 14-0‏ + 48 (حسب علاقة شال) 
نقول إن الشعاعين 48 و 84 متعاكسان 


الشعاعان المتعاكسان هما شعاعان لهما: 
* نفس المنحى 
* نفس الطول 
* واتجاهان مختلفان. 
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